ZBIGNIEW 


SZABUNIEWICZ 


inż. elektryk, pracownik Z. E. O. K. 
ur. 8 VIII 1908 r. zmarł tragicznie w Roznowie duia 13 lipca 1947 r. 


Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w piątek dnia 18 b. m. w kościele PP. Norbertanek o godz. 7° rano 


Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia z kościoła św. Salwatora o godzinie 17%, po czym nastąpi eksportacja. 
do grobu na cmentarz zwierzyniecki, o czym zawiadamia: 


zona. córeczka i rodzina. 


Zakład pogrzebowy , CONCORDIA“ 


JANA WOLNEGO rukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikełajska 13 
Kraków, pl. Szczepański L. 2— Telefon 555-67 


